Definisi Sutrah dalam Shalat 


Sutrah (Pembatas) 

Sesuatu yang dijadikan pembatas dan diletakkan di depan orang 
shalat, sehingga orang yang berjalan di depannya tidak terkena dosa. 


Perintah Memasang Sutrah Dalam shalat 





